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Decreto di COSTITUZIONE UNITA’ DI CRISI 


Comune di Rieti 

PARTENZA 31 ottobre 2016 IL SINDACO DEL COMUNE DI RIETI 
Prot: 201 6-00639 15-GEN 


PREMESSO che 


le particolari condizioni di^SISMA che ha 
comunale provocando grande apprensione fra 


teressato marginalmente il territorio 
popolazione; 


la quale ha operato già nelle prime ore 
la necessità di dar luogo a più arapi e 


è stata già attivata la sala operativa del COI, 

della mattinata e che la stessa ha individuato ut necessita ai aar luogo a più arapi e 
strutturati servizi di emergenza consistenti nella ricezione delle segnalazioni della 
popolazione su danni effettivi o presenti alle stretture abitative; 

che le previsioni sulle evoluzioni dell'evento, inche u lunga scadenza, Impongono il 
massimo della cautela e della prevenzione; i 

tenuto conto delle risultanze degli incontri aj Ulti con il Capo Sala Operativa per 
1 esame delle situazioni e per I* individuazione dèlie misure da adottarsi; 

d’intesa con il Prefetto ed il Presidente della Provincia; 

Visto il D.P.R, 6 febbraio 1981, n, 66; 


• Vista ia Legge 24 febbraio 1992, n.225; i 

I 

• visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112^ 

Vista la Legge 9 novembre 2001, n. 401, che ha convertito con modificazioni il D,L. Del 
7 settembre 2001, n. 343; 

• y„. ta I* . Circo,are della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n.5114, recante 

Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile”; 

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “indirizzi 
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamelo 

nazionale e regionale per il rischio ìdrogeoloèico ed idraulico ai fini di protezione 
civile”; 

, I 

• vista la Legge Regionale n.37 del 11/04/1985; 

* I 

• vista la Legge Regionale n. 29 del 28/06/1993; I 

• vista la Legge Regionale n.39 del 28/10/2002; ! 




DECRETA 


de KL U,1Ìt * di Crisi Comunale presso il COI di Rieti allestito all'interno del secondo 
piano dell immobile comunale in via Foresta n.2, con il compito di supportare il Sindaco Le 

srsas: d " L,a ° “s.» 

m™!!,"*,;," 1 ''"' 1 ’''' “■ dell’ Autorità Comari, di 

Il Sindaco: 

nSr gl ‘ .“fT* di SOmma urgenza ’ avvalendosi delle eventuali deroghe disposte dalle 
Ordinanze sindacali e governative di protezione civile. 

Le Amministrazioni gli Enti e gli organismi che concorrono nelle funzioni assicurano a richiesta 
la presenza presso il COI di proprio personale di appartenenza per l'operatività delle funzioni. 



Rieti 1 'MldQì.hD/6 




OMUNE DI RIETI 

SEGRETERIA DEL SINDACO 24 àrO 2016 


Funzione (1) Tecnica Scientifica e Pianificazione: 

Coordinatore dott Ing. Domenico Criceti !, sostituto dott ing. Maurizio Perori 

Funzkxm ( 2 ) Sanità a Asatetmnz* Sodato t 

Coordinatore dottssa QaucBa QammarcN, sostituto dott VttoDbnfsi 

• ■( 

Fonatone (4) votontartotsu 

Coordinatore dott ing. Domenico Cricchi, sostituto dotasse Claudia Gtammanhi 

Fonatone (S) Materiali e Metà: 

Coordinatore dott Vito donisi, sostituto dott ing. Domenico Cricchi 

Furiatone ( 7 ) T eto c o mu nkuztoni: 

Coordinatore dottssa Marta Sdosda, sostituto dott Fabio Martino Battista 

Fonatone (a) Serviti assonatoti- Attività scotosttoe: 

Coordinatore ing: Maurizio Peno, sostituto dottssa Claudia Giammaccht 

Potutone (9) Cettsirnento danni a persone e ooeei 

Coordinatore mg, MaiirizfàMfron, sostituto dott ing. Domenico Cricchi 

Penatone CXOJ Struttura oper ati va locati a Viabilità: 

Coordinatore Comandante dottssa Marta Sdosda, sostituto dott ing. Maurizio Perori 

Funzione (1S) Logistica evacuati- Zone osp/tunti 

Coordinatore dott arch. Manuela /Shaki, sostituto dottssa aaudta Giammardii 

Fonatone (XS) Aastotenae Antoatototrethm a topato 

Coordinatore dott. Fatilo Martino Battista, sostituto dott. arch. Manuela Rinaldi 

Responsabile Saia Operative! 

Coordinatore delie Associazioni Slg, Valter Bucdot 


4) Le attiviti previste dai presente decreto costituiscono obiettivo fondamentale dei proprio 

mandatoti Sindaco ed elemento di valutazione de! Dirigenti, cui II presento documento 
viene nemicato. 

^.*0*9* &*/cto del Piano Comunale <8 Protezione Ovile - organizzazione e risone con /e tabelle <8 
sintesi relative a! tempo Ordinario e atte test di allerta e di emergenza^ 
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